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ne bénéficient pas des CEE, et parmi ceux qui en bénéficient, nous 
avons observé une forte disparité dans leur valorisation. 
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Vous découvrez le numéro 1 de Datacenter Magazine, notre nouveau média au format magazine. Il 
est complémentaire de DCmag.fr, notre site web d'information quotidienne. Et à son côté, Datacenter 
Magazine se veut le média de prestige de l'écosystéme du datacenter. 


Il y a cinq ans, nous avons créé le premier site web d'information en français exclusif du datacenter, 
Datacenter Magazine, devenu DCmag.fr pour marquer son modèle en ligne. Avec en moyenne plus 
d'un million de pages vues par mois, et une base de 15 000 lecteurs inscrits sur Linkedln, notre média 
a rencontré le succès. 


Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape, celle de l'exception. 


Certes, ce n? 1 n'est encore que l'embryon de notre projet, un PoC (Proof of Concept) en quelque 
sorte. Mais il porte nos ambitions, celles de créer le média d'exception que vous méritez. Et pour cela, 
nous comptons sur vous pour nous aider à le construire, sur les bases de cette premiére expérience 
encore inachevée, et à le financer. 


Bonne lecture, vos propositions comme vos critiques sont les bienvenues. 
Yves GRANDMONTAGNE 


Rédacteur en chef de Datacenter Magazine 
yves@datacenter-magazine.fr 
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“Le retrofit de TH 
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TF1 a trouvé dans Legrand le partenaire pour 
équiper et urbaniser ses nouvelles salles infor- 
matiques. Retour d'expérience avec David 
SARFATI, Service Owner Systèmes à la Direc- 
tion des Infrastructures Cloud et Ingénierie du 
Groupe TF1, sur ce projet structurant et du- 
rable de modernisation de l'infrastructure da- 
tacenter mené avec succès. 


David SARFATI, Service owner systémes du 
Groupe TF 1 


L'infrastructure audiovisuelle et informatique 
du Groupe TF1 s'est déployée et a évolué au 
sein de son siége de Boulogne-Billancourt du- 
rant une trentaine d'années, au rythme des 
évolutions technologiques et de l'explosion du 
numérique. Jusqu'à pousser la Direction des 
technologies et les Affaires générales du 
groupe à initier en 2019 un chantier de moder- 
nisation des salles informatiques. La densifi- 
cation des équipements audiovisuels (un ser- 
veur vidéo de 1U remplace 4 magnétoscopes 
de 6U chacun) et IT (virtualisation), ainsi que 
l'usage du cloud, permettent de réduire le 
nombre de baies nécessaire. La modernisation 
et l'adaptation à la taille des nouveaux équipe- 
ments, certes moins nombreux mais plus pro- 
fonds, ont nécessité d'abandonner les baies 
800 qui ne répondent plus aux obligations de 
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taille. Ainsi que la suppression des intercon- 
nexions vidéo en cáble coaxial au profit de la 
fibre. 


Le chantier - qui a démarré en 2020 pour les 


équipes de Bouygues Energies & Services, ac- 
compagnées de Legrand pour l'équipement et 
l'urbanisation des salles, sous la conduite de 
TF1 - a consisté à créer deux nouvelles grandes 
salles techniques pour à terme supprimer une 
dizaine d'autres salles, et réduire de 30% le 


nombre de baies compte tenu des nouvelles gé- 
nérations d'équipements plus denses en pas- 
sant à des équipements IT tout en augmentant 
la profondeur des baies. 


Cette refonte, s'inscrit dans le cadre des enga- 
gements RSE du groupe TF1 qui vise à diminuer 
sa consommation électrique de 30% jusqu'en 
2030, par l'usage d'une climatisation plus per- 
formante et de machines moins énergivores. 


L'objectif était donc de moderniser les infra- 


structures et de renouveler les systèmes, 


comme le refroidissement et la redondance 
énergétique, avec deux salles adaptées et opti- 
misées. Mission délicate, voire difficile, que 
nous décrit David SARFATI : "Les équipes de 
Bouygues Energies & Services et de Legrand 
ont su gérer la complexité de créer deux nou- 
veaux datacenters dans un bátiment en produc- 
tion et en zone occupée. L'un à la place d'un 
plateau de bureaux à l'étage, l'autre au niveau 
du parking, le tout sans faire de bruit ni inter- 
rompre la production, car les plateaux TV sont à 


proximité". 


L'apport de Legrand sur l'urbanisation des 
salles 


L'accompagnement des équipes de Legrand a 
été essentiel sur le choix et l'agencement des 
baies, en avant-vente comme durant l'installa- 
tion avec des plans d'intégration. Il a fallu en 
effet choisir des baies sur-mesure pour s'adap- 
ter aux contraintes bátimentaires, avec pour un 
datacenter une faible hauteur sous plafond et 
de faux plancher, et des couloirs froids pour la 
climatisation. Les fluides ont été séparés et iso- 
lés, courant fort et hydraulique sous plancher, 
courant faible au plafond. Des choix qui ont 
également permis d'amener du froid sécurisé 
en double induction. 


TF1 a commandé 150 baies Minkels 42U 
(contrainte de la hauteur) avec passage des 
cábles au-dessus, fabriquées en usine, et ins- 
tallées en moins de 2 semaines. Trois typologies 


de baies ont été retenues : une baie réseau, 


E 


avec brosses et chemins de cábles plus larges 
en face avant ; des baie sécurisées pour des 
équipements critiques, base de temps et géné- 
ration de références vidéos, reliés par exemple 
aux antennes satellites ; et une baie standard 
sur la majorité du parc, avec des caches et KVM 
Raritan. "Nous avons choisi des baies Minkels 
blanches, pour la luminosité et l'optimisation de 
l'éclairage, et pour la chaleur. Les baies 42U ré- 
pondent à nos contraintes de hauteur, et elles 
offrent deux chemins de cábles, pour les cábles 
cuivre, nous en avons encore, les cábles ré- 
seaux et la vidéo ou réseau en fibre monomode. 
Legrand a également participé à l'intégration 
des baies In Row et des ajustements d'étan- 
chéité pour la climatisation des couloirs froids". 


Modélisation, mesure, DCIM et PDU intelli- 
gents 


Pour David SARFATI, partant de deux nouvelles 
salles techniques modernes, il était important 
de modéliser le datacenter et ses équipements 
dans un DCIM (Data Center Infrastructure Ma- 
nagement), afin en particulier de remplir l'ob- 
jectif de suivre sa consommation énergétique 
dans le temps. "La solution que nous avons re- 
tenue, sur le conseil également de Legrand, est 
DCTrack de Sunbird. Elle offre une visualisation 
du datacenter modélisé en 3 dimensions, jus- 
qu'aux composants identifiés et codifiés, ce qui 
représente une aide forte aux techniciens". 


Ce choix stratégique s'est accompagné de Des conseils à vos pairs, Monsieur 
celui des PDU intelligents Raritan. De cou- SARFATI 9 | 


leur rouge ou bleu, comme les câbles sec- 
teurs pluggés et verrouillés, ils sont asso- 
ciés au double réseau électrique, onduleurs 
et groupes électrogènes pour un maximum 
de sécurité et de disponibilité. Les PDU in- 
telligents Raritan permettent de mesurer la 
consommation électrique, la température et 
l'nygrométrie de chaque baie. Ces valeurs 
sont remontées et suivies dans le DCIM. 


Notons enfin qu'une attention particuliére a En conclusion de ce retour d'expérience 
exceptionnel auquel nous ont convié le 


. Se Groupe TF1 et son partenaire Legrand, 
nation du bátiment, avec une forte présence David SARFATI partage quelques 
humaine, ne permettant pas de déployer de conseils à ses pairs qui seraient tentés de 
solution reposant sur du gaz, la détection et mener la méme expérience. "Refaire de 
l'extinction incendie ont représenté une nouvelles salles, peuplées selon nos 
règles, facilite la maintenance. Elles sont 
propres aujourd'hui et le resteront de- 
main. C'est pour cela que nous avons édi- 
té des régles, à respecter par tous les in- 
tervenants dans le datacenter, sur l'em- 
placement et la numérotation des ma- 
chines et des cábles. De méme, il faut 
avoir les bonnes personnes pour gérer la 
modélisation et l'utilisation du DCIM. Et 
le datacenter participe aux objectifs RSE 
de l'entreprise avec un nouveau réseau 
électrique et une nouvelle climatisation 
plus performante. Mais surtout, mon 
conseil est de savoir se projeter, car les 
salles vont durer longtemps et les équi- 
pements évoluer. La charge de travail et 
Retrouvez également nos interviews la rigueur nécessaire à la modélisation 
dans un DCIM ne sont pas à minimiser". 


été portée à la protection incendie. La desti- 


contrainte forte, et le choix a porté sur une 
extinction par brouillard d'eau. 


vidéos exclusives de 


David SARFATI Service owner systèmes du 


Groupe TF1 L'accompagnement de Legrand sur les 
sur notre chaine Dcmag TV. choix et l'agencement des baies et des 
équipements aura été un élément essen- 
tiel pour la réussite du projet, que ce soit 
en avant vente, avec la visite de l'usine 
Legrand et la découverte de ses proces- 
sus de production, durant l'installation 
avec la fourniture de plans d'intégration, 
et aujourd'hui encore. 
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The U.S. is the biggest geographical 
market because it is home to the 
world's Leading data producing and 
consuming businesses Like Facebook, 
Amazon, Microsoft and Google. 


On notera que le hub de Virginie du Nord, aux Etats-Unis, occupe largement 


la premiére place, avec une capacité de 2.552 MW - Dallas (654 MW) et la 
x SAO PAULO 
Silicon Valley (615 MW) ne pourront pas le rattraper. 122 


Pékin est le deuxième plus grand marché, avec une capacité de 1 799 MW. 
Même s'il progresse rapidement, Tokyo est bien loin avec 865 MW. 


En Europe, Londres (1 053 MW) et Francfort (864 MW) sont les plus grands Ç S 


clusters. Suivent Amsterdam (531 MW) et Paris (391 MW). 


Data is for 2023 > É E 
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UnLike real estate which is 
measured in square footage, 
data center size is measured 
in electricity capacity and 
consumption. To determine data 
center size, server density 
is key because many servers 
can be stacked vertically 
into the same footprint, 
enabling more value from the 
same square footage. More 
servers means more bandwidth 
but also more power consumed. 
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Huawei dévoile les 10 principales 
tendances des installations 
de datacenters en 2024 


Huawei a récemment tenu une conférence portant sur les 10 principales tendances des installa- 
tions de centres de données en 2024 et a publié un livre blanc à ce sujet. Lors de la conférence, Yao 
Quan, président de Huawei Data Center Facility Domain, a défini les trois caractéristiques des fu- 
turs datacenters : fiables, simplifiés et durables. 


Les produits et les services professionnels extré- 
i l . 
mement fiables sont essentiels pour garantir la sé- L'architecture de refroi- 


curité et la fiabilité des opérations des datacenters dissement distribuée de- 


Le concept de < sécurité complète de la chaîne > doit être mis en œuvre viendra un meilleur choix 


tout au long de la conception et de la fabrication du produit. En fournissant pour assurer la sécurité 
des services professionnels de déploiement, d'exploitation et de mainte- du refroidissement 
nance, nous pouvons réduire les taux de défaillance des produits, minimi- 


Contrairement à l'ar- 


ser l'impact des catastrophes et améliorer le mécanisme d'assurance de chitecture: de ot 


bout en bout. dissement centrali- 


sée, l'architecture de 
La maintenance prédictive deviendra une fonction- refroidissement dis- 


_ : tribuée est plus souple dans la 
nalité de base de l'infrastructure des datacenters . Ë j f 
mesure ou les sous-systèmes 


La maintenance des datacenters est généralement effectuée sont indépendants les uns des 
après un événement. Cependant, avec l'avènement de l'ère de l'informatique autres et où les défaillances d’un 
intelligente, la maintenance après un événement sera remplacée par la main- | | seul appareil n'ont pas d'inci- 
tenance avant un événement. La durée de vie des composants vulnérables, dence sur le fonctionnement des 
l'emballement thermique des appareils et les fuites du systéme de refroidis- autres appareils. 
sement peuvent étre prédits pour éviter les accidents. 


Le systéme de protection de la sécurité du réseau solution préfabriquée 
tout au long de son cycle de vie deviendra un bou- modulaire deviendra 
clier pour le datacenter choix optimal pour 
À mesure que les technologies numériques et intelligentes pro- une livraison rapide et de qualité 


gressent, les attaques de réseaux sont de plus en plus fré- Par rapport à la construction traditionnelle 


quentes. La sécurité des logiciels doit reposer sur un systéme de la solution préfabriquée et modulaire se 
protection de la sécurité des réseaux tout au long de caractérise par une période de construc- 
leur cycle de vie, qui comporte trois dimensions : la sé- tion plus courte et une qualité supérieure. 
curité de l'approvisionnement, la défense en profon- Elle garantit une livraison sur site de quali- 
deur et la sécurité de l'exploitation et de la mainte- té et un déploiement rapide des services, et 


nance: réduit considérablement les déchets géné- 
rés par la construction sur site. 


datacenters. 


La convergence du refroidisse- 

ment par air et par liquide devient 
l'architecture privilégiée dans les 
scénarios d'exigences de service incer- 
taines 


L'industrie est en train de passer de l'informatique gé- 
nérale à l'informatique intelligente. Des scénarios pris 
en charge par l'informatique générale et l'informa- 
tique intelligente peuvent exister dans un datacenter. 
Par conséquent, la convergence du refroidissement 
par air et par liquide deviendra une architecture privi- 
légiée, oü la proportion de refroidissement par air et 
par liquide peut étre ajustée pour s'adapter de ma- 
nière flexible aux différents besoins. 


L'utilisation d'une plateforme de gestion professionnelle rend l'exploitation et l'en- 
tretien des datacenters plus sür et plus efficace 


Les datacenters ont tendance à se développer de manière intensive. Par conséquent, la complexité de 
l'exploitation et de la gestion globales augmente considérablement. Une plateforme de gestion profes- 
sionnelle peut améliorer de manière significative l'efficacité et la précision de l'exploitation et de la gestion des 


Le refroidissement indirect par 
évaporation reste le meilleur sys- 

téme de réfrigération aujourd'hui 

et à l'avenir 

Si l'on considére les sources de refroidissement, le 
systéme de refroidissement indirect par évaporation 
présente des avantages évidents par rapport au sys- 
teme à eau réfrigérée en termes d'architecture, 
d'efficacité et de fonctionnement et d'entretien. L'ar- 
chitecture de refroidissement distribuée d'un système 
de refroidissement indirect par évaporation permet 
d'éviter efficacement les défaillances ponctuelles. En 
maximisant l'utilisation des sources de refroidissement 
libres, un seul échange de chaleur est nécessaire. 


Pour réduire da- 

vantage le PUE, la 

solution optimale 

consiste à mettre 
l'accent sur l'optimisation 
de l'ingénierie des systémes 
plutót que sur l'efficacité 
des composants 


Les datacenters traditionnels se 
concentrent sur l'amélioration de 
l'efficacité des équipements. Ce- 
pendant, en raison des limitations 
physiques, l'amélioration de l'effi- 
cacité des composants est sur le 
point de se heurter à un goulot 
d'étranglement. Par conséquent, 
l'accent mis sur l'efficacité des 
composants devrait étre déplacé 
vers l'optimisation de l'ingénierie 
du systéme, avec le mode S-ECO à 


titre d'exemple. 


Dans les régions froides, les compresseurs peuvent 
rester inactifs la plupart du temps, ce qui permet d'ob- 
tenir un PUE optimal. 


L'optimisation de l'IA deviendra le choix optimal 
pour l'optimisation intelligente de l'efficacité 
énergétique des datacenters existants 


Contrairement aux méthodes traditionnelles, la solution d'optimisation de 
l'efficacité énergétique par l'IA optimise l'efficacité énergétique des data- 
centers existants à l'aide d'algorithmes d’lA prédéfinis et de modèles de 
big data. En outre, comme l'optimisation de l'IA ne dépend pas de l'exper- 
tise du personnel concerné, elle se caractérise par une optimisation rapide 
et d'excellents effets. 


Dans le cadre de ses efforts pour faire progresser l'ére du nu- 
mérique, Huawei insistera sur la création de produits et de so- 
lutions fiables, simplifiés et durables pour les installations de 
datacenters afin d'aider les clients et les partenaires à 
construire une infrastructure verte et fiable pour l'informa- 
tique en permettant à chaque watt de générer plus de puis- 
sance de calcul. 


Le livre blanc Huawei peut étre consulté sur le site dcmag.fr. 
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Val-de-Reuil - Nation Data Center lance Ka travaux 


Nation Data Center, filiale du groupe Altarea, lance les travaux de son datacenter de Val-de-Reuil 
(27), propriété à l'origine d'une grande banque français et acquis en 2022. 


Ce datacenter de 7 000 m? offrira une puissance informatique de 2,8 MW et cible un PUE de 1,2. 
Ouverture programmée pour le début 2025. 


Le refroidissement exploitera une géothermie de surface sans consommation d'eau (pompage et E 
réinjection de la nappe phréatique). 
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Rennes - Nation Data Center construit un nouveau datacenter 


Nation Data Center lance les travaux de son datacenter de Noyal-sur- 
Vilaine (35), proche de Rennes (Bretagne). 


Ce datacenter de 3 000 m? sur un terrain de 4 000 m? offrira une capa- 
cité informatique de 3 MW et cible un PUE de 1,2. 


Ouverture programmée pour le début 2025. 
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SAVE THE DATE 


les rencontres cloud, 


datacenters, 
territoires 


sdonnées MS 
SOUVETAINES 


2 keynotes 6 tables rondes 
Espace démo 


Nous contacter 


contact@datacenter-magazine.fr 


Hébergement des TR2 Cloud de confiance TR3 Format, sensibilité, 
données publiques La solution ultime pour sécurité... 


Les collectivités territoriales répondre aux attentes Quelles méthodes et quels 
face à leurs engagements : de souveraineté des outils pour la classification 
de la doctrine de l'Etat à collectivités ? des données ? 
l'hybridation 


Environnement, Applications métier, TR6 Montage, financement 
décarbonation, RSE... communications, et pilotage 
Quelle stratégie de bureautique, IA... des projets de cloud 
E dE Dour Quelles alternatives et de datacenter 
eberger les donnees des souveraines aux offres des mment monter un pro} 
collectivités ? GAFAM ? Ge Hans EE 
quels guichets se tourner... ? 


Le lieu : Caisse des Dépóts/Banque des Territoires, 15, quai Anatole France, 75007 Paris 


Événement coorganisé par En partenariat avec — 
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Les projets 


Australie - Sydney - Un troisième datacenter pour Macquarie Data Centres | 


* Macquarie Data Centres va à construire IC3 Super- 
West, un troisième datacenter sur son campus de Syd- 
ney, ultra-flexible et évolutif, dédié au cloud et à l'IA. 


* La capacité informatique du campus sera portée à 63 
MW. 


* Le coüt de développement est estimé à plus de 332 
millions de dollars australiens, avec la création de 600 
emplois de construction et 20 emplois opérationnels. 


USA - Jackson (Mississippi) - AWS va investir 10 milliards $ dans 2 datacenters m 


* C'est à Canton, au nord de Jackson dans le Mississip- 
pi que AWS va construire un campus avec 2 datacen- 
ters. 


* La filiale cloud d'Amazon a annoncé un investisse- 
ment de 10 milliards $. 


` Le gouverneur de l'État a autorisé le comté de Madi- 


y eh 
Gon wu TRY" 


son à engager un investissement d'infrastructure de 


215 millions $ afin d'accueillir les datacenters d'AWS. 


Amazon a indiqué que ce projet va créer plus de 1 000 emplois avec au minimum un salaire de 
660003. 


USA - Jeffersonville (Indiana) - Meta construit un campus à 800 millions $ | | M 


* Meta (Facebook) va investir 800 millions $ dans la 
construction d'un nouveau campus à Jeffersonville. 


* La surface du campus sera de 65 000 m*. 


* Pour intégrer l'IA dans ses infrastructures, Meta a 
abandonné sa conception en « H » à deux bátiments. 


L'état de l'Indiana a accordé à Meta une exonération de 


taxe de vente sur les datacenters pendant 35 ans pour 
un capital éligible minimum de 800 millions de dollars. Pour chaque 800 millions de dollars supplé- 
mentaires investis sur le site au cours de cette période, Meta sera éligible à des exonérations fis- 
cales pour une période supplémentaire de cinq ans, jusqu'à une durée totale de 50 ans. 
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Espagne - Majorque - Vodaf 


e Vodafone a ouvert un datacenter de 140 m? à Mar- 
ratxi, Majorque, avec une capacité de 30 racks, pour 


offrir des services de cloud privé. 


* || affichera un PUE de 1,3, une efficacité énergétique 
pour réduire sa consommation totale d'électricité de 
3096. 


* AWS prévoit d'investir 2,3 billions de yens (15,5 mil- 
liards de dollars) pour étendre son empire du cloud au 
Japon. 


_* L'investissement sera réalisé sur les cing prochaines 
années et entraînera la construction de plusieurs data- 
centers. 


AWS s'attend à ce que le projet contribue à hauteur de 37,8 milliards de dollars au produit intérieur 
brut du Japon 


Allemagne - Francfort - Ma 


* Maincubes annonce la construction d'un quatrième 
datacenter à Francfort, FRA04, à Dietzenbach. 


* La société allemande est déjà présente en Allemagne 
avec 4 datacenters (3 dont 2 en construction à Francfort 
DN et 1 en construction à Berlin). 


Majoritairement détenue par le fonds DTCP (Digital 
Transformation Capital Partners), Maincubes vient de lever plus d'1 milliard € de financement par 
emprunt. 
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Suéde - Stockholm - d C 


* T.Loop a fait l'acquisition d'un bâtiment de 800 m° 
dans le centre de Stockholm. 


* Le bâtiment sera modernisé et transformé en data- 
center selon le modéle Data Energy Center. 


* Ce modèle combine le refroidissement par liquide et 
l'exploitation de la chaleur résiduelle pour chauffer le 
bátiment ou étre renvoyée au réseau de chauffage ur- 
bain. 


* DCI Data Centers (DCI), filiale de Brookfield avec 10 
datacenters et 130 MW en région APAC, et le conglomérat 
coréen Daelim Co ont créé une joint-venture baptisée Ga- 
san DC JV Co. Ltd pour construire des datacenters en Co- 
rée du Sud. 


* Le premier datacenter sera construit à Séoul. 


° |l sera destiné à des clients hyperscale 


e Aprés l'acquisition d'un terrain de 39 700 m? à Aurora, 
CyrusOne est entré en discussion avec le conseil munici- 
pal afin d'obtenir l'autorisation de développer un nouveau 
datacenter. 


* La discussion porte sur un échange, l'autorisation 
à contre le remboursement d'une partie de l'argent public 
les dépensé pour moderniser un échangeur voisin. 


La négociation est stratégique, dans la région de Chicago, l'inventaire des datacenters a augmenté 
de 35 % au cours des cinq dernières années, mais la disponibilité n'est que de 1,6 96 ... 


DE | 
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Le mensuel du data center 


Acteur du datacenter, 

vous pensez mériter un média d'exception ? 
Nous aussi ! 

Faisons de Datacenter Magazine 

le média de prestige que vous attendez 

au service de votre communication. 


Annoncez sur Datacenter Magazine 


contact@datacenter-magazine.fr 


Datacenter Magazine est une publication HBT 
L'actualité du datacenter au quotidien avec DCmag.fr 
Les vidéos du datacenter sur DCmag TV 

La carte des datacenters neutres sur carte.dcmag.fr 


L'annuaire du datacenter sur annuaire.dcmag.fr 
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01 - Ain (4 
MAXNOD / Nexeren (2) / One System 
2 - Aisne (2 
Cogent / Ikoula 
04 - Alpes de Haute-Provence (1 
XSALTO 
06 - Alpes-Maritimes (8 
Azur Datacenter / Cogent (2) / Euclyde (2) / Hexatom / TAS Group / Titan Datacenter 
11 - Aude (1 
Ataraxie 
12 - Aveyron (2 
Inforsud / Inforsud Technologies 
13 - Bouches-du-Rhóne (14 
Adista / C-Datacenter / Digital Realty (4) / Fiducial Cloud / Free Pro / Phosea DC / SFR netcenter (3) / 
TDF / Telehouse 


14 - Calvados (1 


= < 
Ó 
= 
D 
x 
É 
o 


7 - Charente-Maritime (1 
Data 17 


8 - Cher (1 
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0 - Corse (2 
SITEC (2) 
21 - Côte-d'Or (1 
DTiX Datacenter 
3 - Creuse (2 
Sostradata / Webaxys 
5 - Doubs (1 
Euclyde 
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26 - Drôme (2 

Adista Fingerprint / Koesio Datacenter 

27 - Eure (4 

Nation Data Center / Orange Business Services (2) / SFR netcenter 

28 - Eure-et-Loir (2 

CM'IN - Chartres métropole innovation numérique / Orange Business Services 
29 - Finistére (1 

Groupe Asten 


Netiwan 
31 - Haute-Garonne (7 
Cogent / Etix Everywhere / FullSave (2) / Inforsud Technologies / Nfrance / Prosoluce 
33 - Gironde (5 
Aquitem & Aliénor.net / Cogent / Equinix / SFR netcenter / TDF 
34 - Hérault (7 
AGS Cloud / Cogent / Etix Everywhere / HDC34 / Kyndryl (2) / Slcloud 
35 - Ille-et-Vilaine (7 
Blue / Cogent / Groupe Asten / ICODIA / Nation Data Center / SFR netcenter / TDF 
37 - Indre-et-Loire (3 
Castle IT / Cogent / Cyrés Groupe 
38 - Isère (6 
Cogent / dc2scale / Eolas (2) / Nexeren / XSALTO 
2 - Loire (2 
Adista / C-Datacenter 
44 - Loire-Atlantique (8 
Blue / Celeste / Cogent / Etix Everywhere (3) / Sigma (2) 
49 - Maine-et-Loire (4 
Agarik (2) / Linkt / UniMedia 
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50 - Manche (2 

Dataouest (2) 

51 - Marne (2 

Hexanet / Ikoula 

54 - Meurthe-et-Moselle (1 
Adista 

57 - Moselle (1 

Advanced MedioMatrix 

59 - Nord (24 

civicos networking / Cogent / Comarch / Etix Everywhere (3) / EURA DC (2) / FirstHeberg / Kyndryl (2) / 
MSI / OVHcloud (11) / TDF 


61 - Orne (1 
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62 - Pas-de-Calais (2 

Décima (2) 

63 - Puy-de-Dóme (8 

Kyndryl (2) / La Citadelle (2) / Nexeren (2) / o2switch / Telfax 

67 - Bas-Rhin (5 

Cogent / Euclyde / OVHcloud (2) / SFR netcenter 

69 - Rhóne (11 

COM6 / Eolas / Euclyde / Fiducial Cloud / FMI / Free Pro (2) / hosTELyon / Kyndryl / SFR netcenter / 
SynAApS 

71 - Saóne-et-Loire (2 

Alpes Networks / D-Lake 

75 - Paris (13 

007 hebergement / Alfa-Safety (2) / Etix Everywhere / Foliateam / Global SP / Ima'Diff / PlanetHoster / 
Scaleway / SynAApS / Telehouse (2) / Treefaz 

76 - Seine-Maritime (3 

Cogent / Webaxys (2) 

77 - Seine-et-Marne (10 

Azur Datacenter / Celeste / Digital Realty / Euclyde / Hexatom / Kyndryl (2) / Sungard (3) 
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78 - Yvelines (11 

Agarik (2) / Cogent / Cyllene / Dataxion / dc2scale (2) / Etix Everywhere / Fiducial Cloud / Telehouse / 
Thésée Datacenter 

80 - Somme (1 

Somme numérique 

81 - Tarn (2 

Celeste / Inforsud Technologies 

83 - Var (1 

XL360 

85 - Vendée (1 

Etix Everywhere 

86 - Vienne (1 

Cogent 

89 - Yonne (1 

VIRTUA NETWORKS 

90 - Territoire-de-Belfort (1 

Extendo Datacenter 

91 - Essonne (16 

AtlasEdge / Colt / DATA4 (12) / ECLAIRION / Kyndryl 

92 - Hauts-de-Seine (19 

Alphalink / ClouData / Cogent / Cyllene (2) / Defense Datacenter / Digital Realty (2) / Equinix / Global 
Switch (2) / Green Computing / Hexatom / Kyndryl (2) / Lumens / SFR netcenter (3) 

93 - Seine-Saint-Denis (33 

Agarik / Digital Realty (6) / Equinix (9) / Etix Everywhere / Exa Infrastructure / Kyndryl / SFR netcenter 
) 

94 - Val-de-Marne (5 

Aqua Ray / Celeonet / Scaleway (2) / SFR netcenter 

95 - Val-d'Oise (3 

Equinix / MENGINE / Scaleway 
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Explorons les nombreuses façons de réduire 
l'empreinte carbone des datacenters et de pro- 
mouvoir un avenir plus vert et plus efficace. 


Par Dr. Gerald Berg, directeur des ventes et 
du marketing chez Rosenberger OSI 


À l'ére du numérique, les datacenters jouent un 
róle de plus en plus crucial dans l'infrastructure 
technologique mondiale. Cependant, la de- 
mande croissante d'énergie et la pression envi- 
ronnementale associées à leur fonctionnement 
ne peuvent étre ignorées. La durabilité est de- 
venue un impératif pour l'avenir des datacen- 
ters, et cela ne concerne pas seulement leurs 
sources d'énergie et leur chaleur résiduelle. 


Lorsque la loi sur l'amélioration de l'efficacité 
énergétique sera adoptée, un fait sera clair : les 
opérateurs de datacenters devront également 
participer à la transformation de l'économie 


dans le sens du respect du climat. Bien qu'il 
existe déjà des objectifs pour 2030 au niveau 
européen, la loi prévue a pour but d'initier des 
mesures concrétes pour atteindre ces objectifs. 
Outre la construction de bátiments et l'approvi- 
sionnement en énergie, les fournisseurs d'infra- 
structures de datacenters devront également 
participer à cette táche pour la société d'ici à 
cette date. lls devront veiller à ce que leurs pro- 
duits consomment moins de ressources, à ce 
que leur empreinte CO2 diminue et à ce que les 
opérateurs de datacenters soient soutenus 
dans leurs actions. 


L'ESG (Environmental, Social and Corporate 
governance) comme facteur de compétitivité 


Plusieurs études montrent que les entreprises 
plus durables résistent mieux aux crises, avec 
des marges bénéficiaires similaires, voire supé- 
rieures. 


L'ESG va au-delà de la protection du climat et 
de l'environnement : outre l'environnement (E), 
il comprend également le social (S) et la gou- 
vernance d'entreprise (G), c'est-à-dire le res- 
pect de certaines normes sociales et exigences 
légales, telles que l'interdiction du travail des 
enfants, le respect des sanctions ou l'absence 
d'actes de corruption. 


Les points suivants sont particuliérement im- 
portants pour les fournisseurs de datacenters : 


* RoHS et REACH : la directive 2011/65/UE 
concerne la limitation de certaines substances 
dangereuses (RoHS) dans les équipements 
électriques et électroniques. Les substances 
dangereuses comprennent le mercure, le 
plomb, le chrome hexavalent et le cadmium, 
ainsi que les plastifiants et les retardateurs de 
flamme bromés. La directive LdSD vise à ré- 
duire les rejets de ces substances dans l'envi- 
ronnement, mais aussi à réduire l'exposition hu- 
maine lors de la production, de l'utilisation et de 
l'élimination. Le règlement (CE) n° 1907/2006, 
qui régit l'enregistrement, l'évaluation et l'auto- 


risation des substances chimiques, ainsi que 
les restrictions applicables à ces substances 
(REACH), est étroitement lié à cette directive. 
Contrairement à la directive RoHS, REACH 
couvre non seulement les produits d'E&E, mais 
aussi leur utilisation au cours du processus de 
production, par exemple dans les peintures et 
les solvants, ainsi que leur utilisation dans les 
boîtiers et les revêtements. 


Les fabricants, les distributeurs et les importa- 
teurs ont la responsabilité de se conformer à la 
directive RoHS et à REACH et de le démontrer 
aux autorités et aux clients. Une contribution à 
la réduction des substances dangereuses est, 
par exemple, le passage des connecteurs à 
l'Ecobrass, un alliage de laiton de haute qualité 
qui ne contient plus de plomb toxique ; une 
autre facon de préserver les ressources est 
l'utilisation d'aluminium recyclé. 


* Minéraux de conflits : selon la loi Dodd-Frank 
(section 1502), toutes les entreprises cotées 
aux États-Unis et leurs fournisseurs sont tenus 
de prouver l'origine de certaines matiéres pre- 
miéres classées comme minéraux de conflits 
provenant de leurs produits. Dans l'UE, cette 
obligation a été transposée dans la législation 
locale par le règlement 2017/821. Les minéraux 
de conflit sont notamment l'étain, le tungsténe, 
le tantale et l'or, également appelés « 3TG » 
d'aprés leur nom anglais (Tin, Tungsten, Tanta- 
lum & Gold). Leur extraction est à l'origine de 
violations des droits de l'homme et de conflits 
armés dans de nombreuses régions. Leur utili- 
sation n'est donc autorisée que si la chaine 
d'approvisionnement garantit qu'ils proviennent 
de régions oü les minéraux et les matériaux 
sont extraits et traités de maniére responsable. 


* Code de conduite : outre les exigences lé- 
gales, les engagements volontaires et les ac- 
cords au sein de l'entreprise peuvent également 
contribuer à renforcer la durabilité et la respon- 
sabilité sociale. En tant que lignes directrices 
écrites, ils fournissent à la direction et aux em- 
ployés des orientations pour leurs décisions, 
augmentant ainsi le caractére contraignant et la 
probabilité de mise en œuvre. Ils témoignent 


également d'une orientation vers les clients et 
les partenaires ; le pourcentage de ceux qui 
prétent attention au comportement éthique et 
social est en augmentation. 


* Moins de plastique - protection contre l'in- 
cendie : les cábles et les noeuds de réseau, avec 
leurs couvercles et logements en plastique, 
peuvent servir de nourriture aux flammes en cas 
d'incendie. Depuis dix ans, le réglement euro- 
péen 305/2011 sur les produits de construction 
est en vigueur. Il précise le degré de sécurité et 
les fonctions du cáblage de données et décrit 
les propriétés de protection contre l'incendie 
des produits. De nombreux fabricants utilisent 
déjà des matériaux plastiques ignifuges pour 
leurs boîtiers ; cependant, la masse de plas- 
tique dans un datacenter représente un risque 
majeur. Il existe deux stratégies possibles pour 
contrer ce risque, en termes de quantité et de 
qualité. Premiérement, il est possible de réduire 
le nombre de racks et de cábles en utilisant des 
composants plus efficaces, de maniére à ré- 
duire la masse des composants en plastique (ce 
choix a également d'autres effets positifs, qui 
seront expliqués plus loin) ; deuxiémement, il 
est important de prêter attention à la manière 
d'éviter le plastique dans les composants res- 
pectifs. 


C 


Ez 
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Rosenberger OSI propose un exemple avec la 
baie de distribution PreCONNECT SMAP-G2 de 
19 pouces, qui est fabriquée en tóle d'alumi- 
nium incombustible et ne contient pratiquement 
pas de plastique. 
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Des réseaux plus rapides réduisent les pertes 
d'énergie 

L'infrastructure du datacenter s'agrandit au 
rythme de l'augmentation des besoins. Souvent, 
des composants supplémentaires sont simple- 
ment ajoutés pour augmenter la bande pas- 
sante et la capacité de calcul. Toutefois, ce 
mode de « croissance organique » doit étre re- 
mis en question de temps en temps, car il aug- 
mente non seulement le risque d'incendie, mais 
aussi la consommation d'énergie. On peut le 
démontrer concrétement en comparant des 
émetteurs-récepteurs optiques d'une largeur 
de bande de 100G et de 400G. 


Selon la documentation technique, un émet- 
teur-récepteur moderne de 400G consomme 8 
W d'énergie. La version 100G, en revanche, 
consomme 4,5 W, mais pour atteindre une lar- 
geur de bande de 400G, quatre lignes sont né- 
cessaires, soit 4x4,5 W, ce qui fait 18 W. 
L'émetteur-récepteur 400G économise donc 
pres de 56 % d'énergie. Il ne faut pas oublier 
que l'économie d'énergie se traduit également 
par une diminution de la chaleur perdue, ce qui 
permet d'améliorer l'efficacité de la climatisa- 
tion. Entre-temps, la technologie évolue déjà de 
400G à 800G et 1,6TB, ce qui signifie que par 
rapport aux émetteurs-récepteurs 100G et 
200G encore utilisés, d'autres économies sur le 
bilan CO2 sont possibles. 


Plus IT dans moins d'espace 


De méme qu'il est possible d'augmenter la 
bande passante en réduisant le nombre de 
cábles, des baies et des logements de serveurs 
plus compacts offrent également des possibili- 
tés d'économies. Plus l'infrastructure informa- 
tique et de réseau peut étre logée dans le báti- 
ment existant, plus le datacenter est efficace en 
termes de structure requise, dont la construc- 
tion est incluse dans l'éco-budget en tant que « 
réserve de CO2 ». S'il est possible d'éviter de 
nouvelles constructions ou extensions, cela se 
traduit non seulement par des effets positifs sur 
l'environnement, mais aussi par des économies 
considérables. 


Le rack de cáblage Patch Location Rack COM- 
FORT de Rosenberger, au format compact ODF, 
peut y contribuer : il peut étre installé au mur au 
moyen d'un panneau arriére et est également 
accessible par l'avant, de maniére peu encom- 
brante, gráce à une porte rabattable. Cela signi- 
fie que le rack de cáblage peut étre installé 
dans des zones précédemment inutilisées, en 
dehors des tunnels froids coüteux. 


Un emballage et une livraison plus intelli- 
gents 


La livraison de nouveaux composants mérite 
également une attention particuliére : 


les em- 


ballages de livraison et d'expédition impliquent 
souvent des quantités considérables de papier 
et de carton, de polystyrène et de film plastique, 
qui consomment beaucoup de ressources et 
doivent finalement être éliminés de manière 
coüteuse. Le potentiel d'économie est donc 
énorme. 


Certaines entreprises ont déjà commencé à ré- 
duire les emballages au minimum et à éviter les 
matériaux problématiques. Les emballages en 
plastique à base de pétrole peuvent étre rem- 
placés par des films fabriqués à partir de poly- 
mères biologiques et biodégradables. L'Institut 
Fraunhofer pour la recherche appliquée sur les 
polymères (IAP) à l'institut technique Schwarz- 
heide a développé cette alternative pour l'em- 
ballage des cordons de brassage dans le cadre 
d'un projet conjoint avec Rosenberger OSI. 


L'entreprise avait également envisagé d'utiliser 
des sacs en papier, mais une comparaison a 
montré que leur production nécessiterait quatre 
fois plus d'énergie. En outre, les plastiques 
d'origine biologique protégent mieux les fibres 
délicates de la saleté et sont plus légers et plus 
résistants. 


Outre des machines d'emballage plus intelli- 
gentes qui reconnaissent les différents formats 
de produits et réglent la quantité de film, des 
économies supplémentaires de 40 % peuvent 
étre réalisées en optimisant l'épaisseur de la 
paroi du film biologique. Les étiquettes adhé- 
sives ne sont pas nécessaires lorsque l'embal- 
lage en biopolymére est imprimé directement. 
Les protocoles de mesure et les instructions 
d'installation des cordons de brassage ne sont 
plus imprimés sur papier, mais fournis sous 
forme numérique. 


Des résultats tangibles 


l| s'agit seulement de quelques exemples de 
l'amélioration de la durabilité dans les datacen- 
ters. Augmenter l'efficacité énergétique, éviter 
le gaspillage d'énergie non seulement dans ses 
propres opérations mais aussi dans la chaine 
d'approvisionnement, utiliser les ressources 


avec prudence, en réduisant non seulement la 
consommation mais aussi la pollution de l'envi- 
ronnement, sont autant d'opérations durables. 
l| n'est pas rare que cette stratégie s'avére 
méme bénéfique à moyen et long terme. 


ll est clair que la gestion durable des entre- 
prises implique la poursuite continue des pro- 
cessus d'amélioration. ll n'est pas possible de 
mettre en oeuvre toutes les mesures en une 
seule étape, ni de considérer la durabilité 
comme terminée à un moment précis. ll est 
donc logique d'introduire un systéme de gestion 
environnementale qui garantisse une optimisa- 
tion continue. La norme ISO 14001 définit les 
exigences d'une mise en ceuvre efficace et peut 
étre utilisée comme base de vérification. 


Pour améliorer la durabilité au sein de sa propre 
entreprise et tout au long de la chaine d'appro- 
visionnement, Rosenberger OSI fait appel, entre 
autres, aux services d'Ecovadis. D'une part, le 
prestataire de services crée un profil d'entre- 
prise dans lequel la situation actuelle est dé- 
crite et comparée à un point de référence avec 
des entreprises situées dans une situation simi- 
laire. D'autre part, le prestataire aide à identifier 
et à gérer les risques ESG et la conformité, ainsi 
qu'à atteindre les objectifs fixés en matiére de 
développement durable. 


Conclusion 


Une stratégie de développement durable qui 
n'est rien d'autre qu'une apparence de marke- 
ting vert ne sera pas couronnée de succés à 
long terme, car elle renonce à un important po- 
tentiel d'optimisation. En revanche, avec le bon 
partenaire, il est possible d'exploiter les oppor- 
tunités disponibles, d'économiser des coûts, 
d'améliorer l'efficacité et de contribuer à la pro- 
tection du climat à chaque étape du cycle de 
vie. 
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2024 — Top 6 de la durabilité des datacenters 


En matière de durabilité, l'industrie des datacenters en 2024 va accélérer les initiatives autour des 


critéres ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), de la réduction des compensations 


carbone, à une transparence accrue dans les rapports de durabilité, sur l'efficacité de l'eau, et se 


préparer à l'adoption des ordinateurs quantiques pour tirer d'avantages d'efficacité énergétique. 


1 - Innover pour optimiser la durabilité 


Les datacenters vont explorer de nouvelles 
technologies et architectures pour optimiser 
leur durabilité, comme les datacenters sous- 
marins ou en bois, les microgrids, l'hydrogène, 
ou encore l'immersion. 


3 - Mettre l'accent sur l'efficacité de l'eau 


Les préoccupations croissantes concernant les 
limitations des ressources en eau conduiront à 
une plus grande attention à l'efficacité de l'eau, 
en complément de l'efficacité énergétique et de 
l'approvisionnement en énergie propre. 


5 — Accroitre la communication sur la durabi- 
lité 


La pression croissante pour une efficacité 
énergétique, de l'eau et d'autres facteurs inci- 
tera les exploitants de datacenters à publier 
davantage de données sur leur durabilité, sui- 
vant l'exemple des nouvelles réglementations 
régionales. 


2 - Investir dans l'infrastructure IA verte 


En raison de l'intensité de calcul de PIA, les da- 
tacenters investiront dans une « infrastructure 
IA verte > pour réduire la consommation éner- 
gétique des charges de travail IA, par exemple, 
en adoptant des processeurs personnalisés. 


4 - S'éloigner des compensations carbone 


Les datacenters s'éloignent des compensa- 
tions carbone, critiquées pour ne pas toujours 
avoir l'impact positif prétendu, avec une pres- 
sion croissante pour abandonner cette pra- 
tique. 


6 - Se préparer à adopter le quantique pour 
la durabilité 


Bien que les ordinateurs quantiques ne soient 
pas encore préts pour une utilisation générali- 
sée, leur adoption croissante dans les datacen- 
ters pourrait révolutionner le paysage de la du- 
rabilité en raison de leur consommation d'éner- 
gie nettement inférieure par rapport aux pro- 
cesseurs conventionnels. 


La durabilité des datacenters n'est plus une option, mais une nécessité. Leurs opérateurs doivent 


continuer à innover et à adopter de nouvelles pratiques pour atteindre leurs objectifs environne- 


mentaux, sociaux et de gouvernance. 
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C'est possible 


Confinez un rack 
sensible en quelques 
secondes ? 


Le est 
un produit sur mesure 
et sans fixation, qui 
s'adapte à toutes les 
baies, isobar et anti 
basculement, véritable 
prolongement vertical 
du plénum, repliable - 
réutilisable sans limite. 


Qui plus est c'est un 
produit breveté et de 
fabrication francaise. 


Ex fi d lus 
GN vidéo à 


TEM Quantum sss i Se Kä Nous vous invitons à découvrir un nouveau 

j rendez-vous hebdomadaire, DCmag Innova- 
tion, que nous aurions pu appeler "les mer- 
credi de l'innovation", consacré vous l'avez 
compris à l'innovation avec un rendez-vous 
hebdomadaire, le mercredi. Nous commen- 
cons cette nouvelle année 2024 avec une 
premiére série consacrée à l'informatique 


quantique. Notre objectif n'est pas de fournir 


une démonstration scientifique sur le quan- 
tique, mais plutót de nous tourner vers les usages d'aujourd'hui et de demain. 


Si vous étes concernés par l'innovation dans le datacenter, et souhaitez contribuer à nos rendez- 
vous DCmag Innovation, merci de prendre contact avec nous (contact@datacenter-magazine.fr), les 
pages de DCmag vous sont ouvertes. 


TF1 modernise son infrastructure datacenters et IT avec Legrand - David Sarfati, groupe TF1 


"www Rencontre avec David Sarfati, Service Owner 


Systèmes (infrastructure on prem) à la Di- 
rection Infrastructures, Cloud et Ingénierie 


TR 


DICI) du groupe TF1. Dans cette première 
| vidéo exclusive Legrand et DCmag, David 
= Sarfati, en charge de la conception et la mise 
El en œuvre des systémes IT (Serveurs, infra 
de virtualisation, VDI, Stockages...) ainsi que 
l'urbanisation et la modernisation des data- 


centers sur le site de TF1, revient pour nous 
sur la transformation et la modernisation de l'informatique de TF1. 


Un projet qui a permis au groupe audiovisuel de passer d'une infrastructure composée de 12 salles 
informatiques déployées depuis 30 ans à 2 salles techniques aux normes d'aujourd'hui et de de- 
main, et de moderniser son infrastructure. 
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Etat des lieux du PUE en Afrique, étude ADCAssociation & Cap DC, avec Olivier LABBE 


Présentation commentée de la troisième 
édition de l'étude du PUE des datacenters 
en Afrique, indicateur de la performance des 
datacenters africains, réalisée par l'associa- 
tion des datacenters africains (ADCA - Afri- 
ca Data Center Association) et Cap DC, 
commentée par Olivier LABBE, Directeur gé- 
néral de Cap DC qui a réalisé l'étude. Le PUE 
moyen en Afrique est de 1,67. Compte tenu 


de la diversité et souvent la rigueur du climat 
africain, ce PUE n'a pas à rougir face à ses homologues dans le reste du monde, le PUE moyen 
calculé par l'Uptime Institute en 2023 est de 1,58. 


L'étude est téléchargeable sur le site de l'ACDA : 
http://africadca.org/en/white-paper-african-climate-and-datacenter-pue-2024 


SAVE THE DATE - RESTEZ CONNECTÉ ! 
Conférences, Networking & Exposition DATA CENTER OQ 
Déjeuner + Cocktail Inclus FORUM AFRIQUE © 


20 JUIN 2024 m 


Haytt Ee Casablanca 


Stéphane Hascoët, Président de Jiliti, 
évoque en exclusivité pour DCmag la ges- 
tion du cycle de vie des infrastructures in- 
formatiques dans les datacenters, la perfor- 
mance numérique durable, ainsi que le par- 
tenariat avec Impakt et Nation Data Center 
pour réduire les émissions de carbone liées 
aux datascenters. 


` ue ‘. Rappelons que Jiliti est présente dans 17 
pays en EE et aux x USA, et que !' NUT ise a atrae une nouvelle étape pour devenir le leader 
européen indépendant de la gestion des infrastructures IT avec l'acquisition du groupe StorTrec. 
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Entre 7 et 10 millions $ / MW 


La construction et le développement d'un datacenter coüte 
entre 7 et 10 millions de dollars par mégawatt. 


Source : Colm Shorten, directeur principal des datacenters chez JLL Real Estate 


Datacenters Edge : 


67 milliards $ en 2035 


IA : 15 à 2096 de la consommation 
des datacenters en 2028 


Le marché mondial des datacenters Edge a 
été estimé à 8 milliards $ en 2022. 


Il devrait enregistrer une progression an- 
nuelle de 2696 entre 2023 et 2035. 


Pour atteindre 67 milliards $ en 2035. 


Source : Research and Market 


Puces IA: 


119,4 milliards $ en 2027 


La charge des workloads d’lA aura repré- 
senté environ 4,3 GW en 2023, soit 8% de la 
consommation globale des datacenters (57 
GW). 

En 2028, la charge de l'IA devrait représen- 
ter entre 14 et 19 GW, soit 15 à 20% de la 
consommation globale des datacenters (90 
GW). 


Source : Schneider Electric 


L'erreur humaine est à l'origine de 


40% des pannes majeures 
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Les puces d'IA ont contribué pour 53,4 mil- 
liards de dollars aux revenus de l'industrie 
des semi-conducteurs en 2023, en aug- 
mentation de 21 96 par rapport à 2022. 

En 2024, cette contribution devrait at- 
teindre 67,1 milliards $. 

Pour atteindre 119,4 milliards $ d'ici 2027. 


Source : Gartner 


Près de 40 % des organisations ont subi une 
panne majeure due à une erreur humaine 
depuis 2020. 

Prés de 8596 des pannes majeures ont été 
causées par le non-respect des procédures 
par le personnel, ou par des défauts dans 
les processus suivis. 


Source : Uptime Institute 


Du cóté de l'Asie 


Datacenters Internet en Chine : T Chine : priorité aux datacenters 
293,15 milliards $ en 2028 ed Tier III 


e; 

* Le marché chinois des datacenters Internet X * La Chine affiche environ 110 datacenters de 
(IDC) a été estimé à 64,01 milliards $ en À niveau Tier Ill, et environ 37 autres sont en 
2023 À construction. 

:* || devrait enregistrer une progression an- * [a consommation électrique des datacen- 

nuelle de 35,5796 entre 2023 et 2028. | ters Tier Ill : 1 115,1 MW en 2022, sera por- 


+ Pour atteindre 293,15 milliards $ en 2028. Bg — tée à 1 874 MW d'ici 2029, avec un taux de 


Source : Research and Market A progression annuelle de 5,7 %. 
Source : Research and Market 


N 
= 


5 entreprises se partagent 60 % du marché 


chinois des IDC : China Telecom, Chindata D AR AIR au aport 


ae 202 
Group, Equinix, Space DC et Zenlayer iii Sé GI 2028 


-* Le marché des datacenters au Japon a été 
Datacenters à Singapour : estimé à 8,09 milliards $ en 2022. 


3,5 milliards $ en 2028 * l| devrait enregistrer une progression an- 
nuelle de 5,9396 entre 2023 et 2028. 


BS + Pour atteindre 11,04 milliards $ en 2028. 


Source : Research and "BR 
" -———3 s bm = Ë 


Hong Kong : vers un doublement du 


été estimé à 1,54 milliard $ en 2021. 


e |l devrait enregistrer une progression an- 


nuelle de 15,196 entre 2021 et 2027. s 
Pour atteindre 3,59 milliards $ en 2027. | - I 
Source : Research and Market Ex marenedes datacenter 


` el CRIE Le. Le marché des datacenters de colocation à 
Vietnam : 1,03 milliards $ en 2028 Hong Kong a été estimé à 2,67 milliards $ en 
Ê 2023. 


Il devrait enregistrer une progression an- 
nuelle de 14,6096 entre 2023 et 2028. 


* Pour atteindre 5,28 milliards $ en 2028. 


Source : Research and Market š 


* Le marché des datacenters au Vietnam a Ë 


été estimé à 561 millions $ en 2023. 


e l| devrait enregistrer une progression an- ka 
nuelle régulière de 10,68% entre 2023 et 
2028. 


* Pour atteindre 1,03 milliards $ en 2028. F 


Source : Research and Market 


Centre financier et commercial de premier plan 
pour l'Asie du sud-est, Hong Kong dispose ? 
à d'une infrastructure dense avec 42 installations M 


"i 


: z _ H A 
Le Vietnam a mis en oeuvre des normes de lo de»eglgestiamm a aU GI OUR 1 Sanacoucs 


calisation des données, ce qui offre de nom- 
breuses opportunités locales. 


d'échanges Internet. 


Journée du datacenter 2024 


4e édition - Jeudi 23 mai 2024 


Rejoignez-nous pour montrer comment l'écosystéme du datacenter est acteur de sa transformation, 
innovant et vertueux pour l'efficacité énergétique et l'environnement, en montrant vos 
engagements, votre impact sociétal et vos résultats. 


La Journée du datacenter conserve également ses fondamentaux, l'acculturation et la 
reconnaissance du datacenter, ses technologies et, auprés du plus grand nombre. Ainsi que la 
rencontre avec ses métiers au travers des femmes et des hommes qui ceuvrent pour rendre le 
datacenter efficient et exemplaire. 


Devenez partenaire de la Journée du datacenter 


La Journée du datacenter est le rendez-vous annuel unique et incontournable de découverte et de 
sensibilisation au datacenter et à son écosystème. 


* Associez votre marque à la reconnaissance et au rayonnement du secteur ; 
* Affichez votre engagement sociétal ; 
e Démontrez vos expériences et expertises ; 


e Assurez la promotion de votre marque employeur. 


Pour en savoir plus ou devenir partenaire : contact? datacenter-magazine.fr 


